二 级 河川 划 屋 川 前 河川 等 灾害 阅 建 事 条 
二 级 河川 浊 屋 川 体 . 二 级 河川 并 伊川 O 1 次 支 川 到 流 路 延长 20.7kmO 河 川 到 本。 


` 平 成 28 年 台 同 第 10 吴 儿 上 Lt] 家 屋 志 道 路 等 OQ 温水 被 害 术 膨 生 U 圳 届 契 。 
“河川 炎 害 阅 巡 事业 心志 、 策 堤 、 河 道 气 前 等 万 窒 施 牙 录 己 世 志 流下 能 力 万 向 上 世 世 党 害 O 防 止 万 团 t) 霜 吉 。 










计 画 延长 L= 1.57kKm 
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